PH I LIPS - Bl 482/A, Bl 483/A, Bl 49( 



PHILIPS RADIO - Modd. Bl 482/A, Bl 483/A, Bl 490/A e Bl 490/A bis * Schema del Bl 490A bis. Negli altri modelli Je tre uliime val- 

vole sono le seguenti: EF6, EBL1 e AZ1. Media frequenza 468 ke. 

































